107. Bekanntmachung 


des Beauftragten des Distriktschefs fur die Stadt Krakau 


betr. energiewirtschaftliche Massnahmen. 


Auf Grund der Verordnung über energie- 
wirtschaftliche Massnahmen vom 20. 2. 1941 
(VOBI. GGP. S. 35) wird zum Zweck der Ein- 
sparung elektrischer Energie mit sofortiger 
_ Wirkung angeordnet, dass die elektrisch 
beleuchteten Nummernschilder und sonstige 
für die Aussenbeleuchtung an Häusern ange- 
brachten elektrischen Beleuchtungskörper 
abgeschaltet werden. Sie dörfen bis auf wei- 
teres, auch wenn sie mit blauen Lampen ver- 

sehen sind, nicht eingeschaltet werden. 

Im Fall der Zuwiderhandlung treten die ın 
der Verordnung vorgesehenen Strafmass- 
nahmen in Kraft. 


Krakau, den 3. Juni 1941. 


Der Beauftragte des Distriktschefs 
für die Stadt Krakau 
In Vertretung: 


Dr. EKERT 


804981 W 


GWII. Obwieszczenie 


Delegata Szefa Okręgu dla miasta Krakowa 


dotyczy: rodków gospodarki energetycznej. 


Na podstawie rozporządzenia o środkach gospodarki 
energetycznej z 20.2.1941 (Dz. Rozp. GG. str. 35) celem | 
zaoszczędzenia energii elektrycznej zarządza się z natych- 
miastową mocą obowiązującą wyłączenie elektrycznego 
oswietlenia lampek orientacyjnych i wszelkich świateł 
umieszczonych na zewnątrz budynków. Aż do dalszego 
zarządzenia nie wolno ich włączać także w tych wypad- 
kach, jeżeli zaopatrzone są w niebieskie lampki. 

W razie niezastosowania się użyje się rygorów kar- 


nych przewidzianych w rozporządzeniu. 


Kraków, dnia 3 czerwca 1941. 


Delegat Szefa Okręgu 
dla miasta Krakowa 
w zastępstwie 


Dr. EKERT 


